NOVA 


Mod. 505-Fono 


TVBBA 



II gruppo AF Nova PI impiegaio nei 
ricevilori descrilli in questa scheda 


Model. 503-A503-A1503 -E 

503‘A 

503 - A1 

503 -E 

«503» (A oppnre E), scatola di montag* 

6A8 

ECH4-EIR 

ECH4-ELR 

gio, e realizzata con tnbi americani oppu- 
re con tubi earopeii 11 <503 E>« tubi eu- 

6K7 

6K7 

EF9 

ropei, oggi & il tipo normale. 

6Q7 

6Q7 

EBC3 

.503 Al» monta una aerie miBta con 

6V6 

6V6 

EL3 

qaattro americanc c la convertitrice curopea. 

5Y3 

5Y3 

WE54 



o 



( 266 ) C. M. B. 10 - Seconda sen© - Seconda edizione 


Proprietd riservata 


"RADIO INDUSTRIA., - Milano 735 











































































































































